
おが気筒壁貪通部 
巧位置 


仕橫 


型まの巧び 

FFR —381 BL 

種類 

ポットま-強制おがおお-強制対流お 

外お寸法 

高さ 546 nm 福 432 mn 奧巧 2 7 8酬 

点火方ま 

電気点火 

使用がお 

な油 （ JIS 1号な油） 

堤房出力 

最大 

3. 8 0 kW (3. 2 7 0 k C a 1 /h) 

最小 

1.16 kW (1. 000 kcal/h) 

おお消費量 

最大 

0.4 2 5 L/h 

最小 

0.13 L/h 

エネルギーミ肖費巧惠分名） 

8 7. 0% ( B ) 

がち温度 

2 6 0で1^下 

電流ヒューズ 

筒型 2 Onm 10 A 

質さ （重量） 

2 0 kg 

谭源電圧-周波数 

10 0 V 50/60 HZ 

定お消費電力 

(5 0/6 0 H Z) 

点火時 

3 3 5/3 3 5 W 

おが時 

4 3/3 6 W 

待機時消費谭力 

0. 5 W 

軽音値 

(5 0 H Z) 

最大 

3 8. 0 d B 

最小 

2 9. 0 d B 

おがち筒の型式の巧ぴ 

FWT -6 W 

おがち筒の巧ぴ语 

D 4 0 

おがを筒を 

5 Omm 

おがを筒壁其通部巧径 

6 7 〜 8 Onm (6 5 nn 既設の巧取が可能） 

安全装置 

対藍自動;‘肖义装置 停電安全装置 

過熱防止装置点义ま全茜置燃お制御装置 

その他の装置 

がな管巧けお知装置 

付属が品 

璧固まを具 （1) を話板 （1) 

ワイヤーパンドル （2) ワイヤーパンド大 （1) 

纪巧を筒セット （1) 巧ち管お謀カバー （1) 

ストツバーリング （1) 4 x 25 タツピンねじ （4) 

エ辜説明 ま （1) 巧ち管エルボ （1) 




備考 
















品名 

密閉式石油ストーブ 

型式 

FFR-381BL G 

承設 

検図 

設計 

尺 度 


図面番号 

WY 3-0 3 7 6 


慰 

/^ m €\ 

1:8 

け 

(t)7.ia23 

単位 mm 

サンポット株式会社 
























































































































































































































